首 剖 情報 NEVWS に 二 二 計 


ディ ジタル 信号 処理 向け の 低 コ スト FPGA 


DSP 


米国 Xilinx 社 は , DSP ブ ロッ ク を 搭載 
し , 集積 する 基本 論理 プ ブロック や メモ 
ブロ ッ ク の 規模 を ディ ジタル 信号 処理 向け 
に 最適 化し た FPGA Spartan-3A DSP」 を 
発売 し た . 

本 FPGA は , 250MHz で 動作 する DSP ブ 
ロッ ク を 最大 126 個 搭載 する . 一 つの DSP 
ブロ ッ ク は , 18 ビ ッ ト X 18 ビ ッ ト の 乗算 器 
と 18 ビ ッ ト 幅 の 加算 器 , 48 ビ ッ ト 幅 の 加減 
算 器 な ど で 構 成 さ れ て いる . また , 複数 の 


N 三 


表 1 型 名 


Spartan=3A_D 


DSP ブ ロッ ク を パイ プラ イン 動作 させ る た 
め の カ スケ ー ド 配線 を 持つ . 従来 か ら デ ィ 
ジタル 信号 処理 向け に 提供 され て いる 
| Virtex-4SX」 Virtex-5SXT」 の DSP ブ 
ロッ ク と は 構成 や 最大 動作 周 小数 が 異な る . 
開発 ツー ル は , すでに 提供 され て いる 
「 ISE Foundation 9.1i」 を 利用 で きる . 無 
償 版 の ISE WebPACK」 は 利用 で き な い . 
また , ディ ジタル 信号 処理 アプ リ ケー ショ 
ン の 開発 ツー ル で ある System Generator 


XC3SD1800A 


Spartan-3A DSP フ 


シス テム ・ ゲ ー ト 数 


180 万 


ァ ミ リ の 概要 LC 数 


37.440 


メモ リ ・ ブ ロッ ク 容 量 ビッ ト ) 


1512K 


分 散 メ モリ 容量 ビッ ト ) 


260K 


DCM 数 


DSP ブロ ッ ク 数 


最大 1/O 数 


LC : Logic Cell 最大 差 動 ペ ア 数 


DCM : Digital Clock 
Manager 


が ゆめ クー ジ 


3.0mm x 5.0mm x 1.0mm の MEMS 加 加 度 セン サ ・ 


484 ピ ン BGA 
676 ピ ン BGA 


MMA73X0LF ジリ ー ズ 


for DSP 9.1i」 と 「 AccelDSP ツ ー ル ・ セ ッ 
ト 」 を 利用 で きる . 

Spartan-3A DSP は , 90nm プロ セス で 
製造 され る | Spartan-3 ジェ ネ レ ーション 
FPGA ファ ミリ 」 の サブ ファ ミリ の 一 つ で 
ある . 同 フ ァ ミ リ の サブ ファ ミリ に は , 論 
理 規模 と I/O 数 の 両方 を 重視 する | Spar 
tan-3], 論理 規模 を 重視 する 「 Spartan- 
3E」, 1/O 数 を 重視 する 「 Spartan-3A」, 
Spartan-3A と コン フィ グレ ーション ROM 
を 1 チッ プ に 封 止 し た マル チチ ッ プ ・ モ 
ジュ ー ル の Spartan-3AN」 が ある . 


画 価 格 

29.85 ド ル XC3SD1800A, 2008 年 後半 
に お ける 25,000 個 購 入 時 の 単価 ) 

44.95 ド ル XC3SD3400A, 2008 年 後半 
に お ける 25,000 個 購 入 時 の 単価 ) 

画 連 絡 先 

ザイ リン クス 株 式 会 社 

TEL 03-6744- 7777 
http://japan.xilinx.com/ 


モジ ュー ル 


米国 Freescale Semiconductor 社 は , 3 
軸 の MEMS micro electro mechanical 
systems) 技術 で 製造 する 加速 度 セ ン サ と , 
セン サ の 情報 を 電圧 と し て 出力 する た め の 
制御 IC を 1 パッ ケー ジ に 封 止 し た マル チ 
チッ プ ・ モジュール MMA73x0L シ リー 
ズ 」 を 発売 し た . モジ ュー ル の 外形 寸法 は 
30mmX 50mmX 10mm と 小さ い . 感度 
が 1.55g ま た は 6g ず MMA7360L」, 3g ま 
た は 12g の MMA7340L」, 4g ま た は 16g 
の MMA7330L」 の 3 品種 を 用 意 す る . 1 


+X 


店 2 の 


HEY 


図 1 MMA73x0L シリ ー ズ の 内 部 構造 
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品種 当たり 2 種類 の 感度 を 選択 で きる . 


加速 度 セ ン サ の 方 式 は 静 電 容 量 型 . 制御 
HIC は , CY 変 換 や 信号 増幅 , 温度 補正 な 
ど を 行う . また , 自由 落 R 0g) 検 出 出力 
端子 や 自己 テス ト 機能 を 持つ . MMA 
7860L の 1.5g モー ド , 3.3V 動作 時 の 感度 は 
600mV/g. 

耐 衝撃 性 は 5000g, 直線 性 は 1% FSO 
で ある . 応答 周波 数 帯域 は X 軸 と Y 軸 が 
400Hz, ZZ 軸 が 300Hz. また , 本 モジ ュー 


こ ー 


写真 1 


MMA73x0L シリ ー ズ の 人 外観 


ル の 動作 時 の 消費 電流 は 最大 600 ん A, 
待機 時 は 最大 10 ん A で ある . 動作 電圧 は , 
2.2V ~ 3.3V. 動作 温度 範囲 は - 20 一 
十 85C. パッ ケー ジ は 14 ピ ン LGA land 
grid array). 

本 マル チチ ッ プ ・ モ ジュ ー ル の 量産 出荷 
は , 2007 年 第 2 四半 期 か ら 開始 する 予定 . 


画 価 格 

3.66 ド ル MMA7360L, 1 万 個 購入 時 の 単 
価 ) 
3.59 ド ル MMA7340L, 1 万 個 購 入 時 の 単 
価 ) 
3.53 ド ル MMA7330L, 1 万 個 購入 時 の 単 
価 ) 

画 連 絡 先 

ラリ ニス クール:』 セ ミョン タク タ ョ ジャパ 
ン 株 式 会 社 

TEL 0120-191014 
support.japan@freescale.com 
http://www.freescale.co.jp/ 


A+ 1 冗長 性 や ホッ ト ・ ス ワッ プ に 対応 する マル チ フ ェ ー ス 電源 向け チッ プ セ ッ ト 


IR3510, IR3086A, IR3088A 


米国 International Rectifier 社 は , フェ ー 
ズ 相 ) の 数 を 変更 で きる マル チ フ ェ ー ズ 電 
け チ ッ プ セッ ト を 発売 し た . A+ 1 冗長 
電源 モジ ュー ル を 負荷 の 数 より も 一 つ 
多く 用 いて 信頼 性 を 高め る 手法 ) や ホッ ト ・ 
スワ ッ プ に 対応 する . マル チ フ ェ ー ズ 電源 
と は , 複数 の DCDC コ ユン バー タ を 並列 に 
動作 させ , その 出力 位相 を ずら し , 加算 し 
て 電力 を 供給 する 方 式 . 抵抗 な ど に よる 損 
失 や 電源 回 路 の 負荷 を 低減 で きる と いう 特 
徴 が ある . 高 性 能 マ イク ロ プ ロ セ ッ サ を 搭 
載 し た 機器 な ど に 用 いら れる . 


本 チッ プ セ ッ ト は , コン ト ロー ラ IC 
「 IR3510」] と フェ ー ズ 1IG IR3086A」 ま た は 
「 IR3088A」 か ら 構成 さ れる . IR3086A は 
過電圧 保護 機能 を 内 蔵 す る フェ ー ズ 1IC, 
IR3088A は 内 蔵 し な い フ ェ ー ズ TIC で ある . 
本 チッ プ セ ッ ト は , 同社 が 開発 し た マル チ 
フェ ー ズ 方 式 DCDC コ ン バ ー タ の アー キ 
テク チャ | XPhase」 を 採用 し て いる . コン 
トロ ー ル 1IC と フェ ー ズ 1C の 間 は 5 線 式 バ 
スズ バイ アス 電圧 , 位相 タイ ミン グ , 平均 
電流 , 誤差 アン プ 出 力 , VID 電圧 ) を 使っ 
て 接続 する . 基本 設計 を 変え る こと な く , 


フェ ー ズ の 数 を 増減 で きる . 
いずれ の 1C も 鉛 フ リー 品 で , 欧州 の 環 
境 規制 RoHS に も 対応 し て いる . 


画 価格 

2.000 円 IR3510, サン プル 価格 ) 
600 皿 IR3086A, サン プル 価格 ) 

600 皿 IR3088A, サン プル 価格 ) 

画 連 絡 先 

イン シタ ニオ ショ ホル レク ティ イレ ラウ ァ イア 
ー・ ジ ャ パン 株 式 会 社 

TEL 03-3983-0086 
http://www.irf-japan.com/ 


Ethernet コン トロ ー ラ を 内 蔵 す る 16 ビッ ト ・ マ イコ ン 


H8S/2472F(R4F2472VBR34V) 


ルネ サス テク ノロ ジ は , 10M/100Mbps 
の Ethernet コ ント ロー ラ を 内 蔵 す る 16 
ビッ ト ・ マ イコ ソ HS8S/2472R R4F2472 
VBR34V )」 を 発売 する . サー バ や 通信 装置 


CPU コア と し て , 同社 の H8S/2600 コ ア 
を 搭載 する . 動作 周波 数 は 最大 34MHz. 
512K バイ ト の フラ ッシュ ・ メ モリ , 40K 
バイ ト の RAM, 16 ビ ッ ト 乗算 機能 な ど を 


に 組み 込む 温度 調節 制御 シス テム や 電圧 制 
御 シス テム , 産業 機器 の シス テム 制御 装置 
な ど に 利用 で きる . 

IEEE 8023 規 格 に 準拠 し た MAC media 
access control) 機能 を 備え て いる . 内 蔵 す 
る Ethernet コン トロ ー ラ ・ モ ジュ ー ル は , 
同社 の 32 ビット ・ マ イコ ン ( SH マイ コン ) 
で 使用 され た , 実績 の ある IP コア で ある . 


内 蔵 す る . 電源 電圧 は 3.3V 土 03V. 

イン ター フェ ー ス 機能 と し て , 1 チャ ネ 
ル の フル スピ ー ド ・ モ ー ド ( 12Mbps) 対応 
の USB フ ァ ン クシ ョ ン , 6 チャ ネル の 1 
バス , 3 チャ ネル の LPG low pin count) 
バス な ど に 対応 する . また , 8 チャ ネル の 
10 ビ ッ ト A-D コ ン バ ー タ や 16 チ ャ ネル の 
イベ ント ・ カ ウン タ , 4 チャ ネル の 8 ビッ 


NEWS 


ト ・ タ イマ , 2 チャ ネル の ウォ ッ チ ドッ 
グ ・ タ イマ な ど を 備え る . 

パッ ケー ジ は 176 ピ ン BGA. ソフ トウ ェ 
ア 開 発 環境 と し て , オン チッ プ ICRE in- 
circuit emulator)「 E10A」 を 用 意 す る . 
2007 年 5 月 か ら サ ンプ ル 出 荷 を 開始 する . 

画 価格 

1.800 円 ( サン プル 価格 ) 

男 連 絡 先 

株 式 会 社 ル ネ サ ス テク ノロ ジ 

TEL 03-5201-5214 


csc@renesas.com 
http://japan.renesas.com/ 


LSI Logic と Agere System き の 合併 手続 き が 完了 , 新 社名 は LSI 


半導体 や スト レー ジ ・ シ ステ ム の メー カ 
で ある 米国 LSI Logic 社 は , 通信 お よび ス 
トレ ー ジ 向け 半導体 メー カ で ある 米国 
Agere Systems 社 と の 合併 手続 き を 完了 
し た . また , これ に 合わ せ て 新 社名 LSI 
Corporation」 と する こと を 発表 し た . 両社 
の 合併 に つい て は , 2006 年 12 月 4 日 に す 

で に 発表 済み で ある . 2007 年 3 月 29 日 に 
開催 され た 両社 の 株 主 総会 で 合 億 が それ ぞ 
れ 承 認 さ れ , 同年 4 月 2 日 に 手続 き が 完了 
し た . 国内 で は , 当面 は LSI ロ ジッ ク と 
LSI ジ ャ パン ( 旧 ア ギア ・ シ ステ ムズ ) の 2 


社 が 協力 する 体制 を と る . 


Ls| 社 Senior Vice President, 
Corporate Planning and Marketing の Phil 
Brace 氏 


写真 1 


両社 の 2006 年 の 売り 上 げ の 合計 は 35.2 
億 ドル. 内 訳 は , スト レー ジ 部 品 が 11.16 
億 ドル , スト レー ジ ・ シ ステ ム が 759 億 ド 
ル , ネッ トワ ー ク 分 野 が 1008 億 ド ル , 民 


生 機器 分 野 が 6.38 億 ドル . 従業 員数 は 約 
9100 人 と な り , うち 技術 者 は 約 4300 人 で 
ある . 


LSI の ホー ムペ ー ジ 
http://www_.|sijp/ 
LSI 社 の ホー ムペ ー ジ 
http://www.lsi.com/ 
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2007 年 3 月 26 日 , 東陽 テク ニ 東京 都 
中 央 区 ) に て , 自動 車 制御 ソフ トウ ェ ア 開 発 
に お ける ガイ ドラ イツ MISRA 安全 性 解析 
( MISRA-SA )」 に 関す る セミ ナ が 開催 され た 
( 写真 1). 本 ガイ ド ライ ン の 策定 を 進め て い 
る 業界 団体 MISRA The Motor Industry 
Software Reliabiiity Association) 委員 長 の 
David Ward 民 写真 2) や , MISRA-SA に 
つい て 調査 を 実施 し て きた OTSL の 桑山 敏 
之 民 写真 3) が , 本 ガイ ドラ イン の 概要 や 
策定 状況 , 適用 例 ケー ス ・ ス タデ ィ ) に つ 
いて 講演 し た . 

MISRA-SA は , 2008 年 に 策定 され る 予 
定 の ISO 26262」 に 適合 し た 開発 実務 を 実 
現す る た め の ガ イド ライン で ある . ISO 
26262 は , 機能 安全 規格 IEC 61508」 の 自 
動車 分 野 向け サブ 規格 と し て 位置 付け られ 
て いる . MISRA-SA は 現在 , ドラ フト 版 
の 最終 段階 Draft 13) に あり , 初版 の 発行 
は 2007 年 の 夏 ご ろ と 見 られ て いる . 


IN ヨリ が) 


〉 脱 0 博 2 人 断 に 語 人 た MI5NN が 人 N 守 月 鬼 $ 二 MSNWV7 ト 97 閥 廊 人 ドラ イル セミ サル 


人 @ 独自 の 手法 に より 事前 安全 性 解析 を 実施 
OTSL の 桑山 敏之 氏 は , MISRA-SA の 
概要 に つい て 説明 し た . 本 ガイ ドラ イン が 
規定 し て いる 安全 性 解析 は , 大 きく 「 事前 
安全 性 解析 PSA: preliminary safety 
analysis)」 と 「 詳細 安全 性 解析 DSA : 
detailed safety analysis)」 と いう 二 つ の 
フェ ー ズ に 分 けら れる . 事前 安全 性 解析 は , 


ト 


どの 既存 の 手法 を 利用 する . 


人 @ 衝突 防止 シス テム を 例 に 事前 安全 性 解 
析 を 説明 
MISRA 委員 長 の David Ward 氏 は , 自 
動車 の 衝突 防止 シス テム を 例 に , PASS 
PORT ダイ ヤグ ラム や 可 制 御 性 に つい て の 
表 の 作成 方 法 を 紹介 し た . 


シス テム 開発 の 事前 も し く は 初期 に 行う 安 
全 性 解析 で ある . 詳細 安全 性 解析 は , 抽出 
され た 潜在 危険 hazard) に 対し て 詳細 に 
解析 する も の で ある . 
本 ガイ ド ライ ン は 事前 安全 性 解析 に 力点 
を 置い て お り ,「 PASSPORT ダイ ヤグ ラム 
( 写真 4」,「 可 制 御 翌 controlabity)」 に 
つい て の 表 写真 5),「 MISRA リ スク ・ グ 
ラズ 写真 6)」 と いう 独自 の 記述 手法 を 提 
唱 し て いる . 一 方 , 詳細 安全 性 解析 に は , 
FTA fault tree analysis: フォ ー ル ト ・ 
ツリ ー 解 析 ) や FMEA failure mode and 
effect analysis: 故障 モー ド 影響 解析 ) な 


同氏 は 講演 の 中 で , 安全 装置 を 導入 し た 
こと で 人 間 が 安心 し て し まい , より 大 き な 
危険 に さら され る 可能 性 が ある こと を 指摘 
し た . 例え ば , 危険 な 状態 に 陥っ た と きも 

「 機能 が 作動 する だ ろう 」 と 考え て 行動 を 起 
こさ ず 事 故に 至っ た り , 機能 に 慣れ た 結果 , 
状況 に 対応 する 能力 その も の が 減退 し て し 
まう , と いう こと が 起こ りや すい と いう . 
これ に つい て は , 安全 機能 を あく まで も 

「 万 が 一 の た め の 支 援 機 能 」 と 認識 する こと 
が 重要 だ と いう . 


MISRA の ホー ムペ ー ジ 
http://www.misra.org.uk/ 


写真 1 MISRA ソ フト ウェ ア 安 全 性 解析 ガイ 
ドラ イン ・ セ ミナ の 様子 


pASSPORT Diagram 


写真 4 PASSPORT ダ イヤ グラ ム ( David 
Ward 氏 の 講演 資料 より ) 
PASSPORT ダ イヤ グラ ム は , その シス テム に お け 
る 潜在 危険 を 抽出 する た め の 図 で ある . 
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秋 


写真 2 講演 する MISRA 委員 長 の David 
Ward 氏 


Hazard jdentification 
ce Io Object Detector (Inpub) 


・ Inlerfa 


_PJCI テー 
写真 5 可 制 御 極 controllability ) に つい て の 
表 David Ward 氏 の 講演 資料 より ) 
PASSPORT ダイ ヤグ ラム か ら ,「 も し 〇 〇 だ っ たら, 
〇 〇 と いう 危険 事態 が 発生 する 」 と いう 潜在 危険 を 
抽出 し , 起こ りう る 危険 事態 の ひど さや 頻度 , 危険 
を 制御 で きる 可能 性 な ど を 検討 し て 表 に 列挙 する . 


写真 3 講演 する OTSL の 桑山 敏之 氏 


人 


probabilty 又は 
controllability の 設定 


車両 制御 以外 


車両 制御 関連 


写真 6 MISRA リ スク ・ グ ラフ 
MISRA リ スク ・ グ ラフ は , 抽出 し た 潜在 危険 を ク 
ラス 分 けし , 対策 が 必要 な 潜在 危険 を 明確 に する た 
め の 図 で ある . 可 制 御 性 に つい て の 表 写真 5) に 列 
挙 し た 情報 を 基 に し て , この 図 を 作成 する . 


